Dr WANDA 


DOBROWOLSKA 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 11 listopada 1966 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej na Salwatorze na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi we wtorek 15 bm. o godzinie 14, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu 
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